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ROSA DAMASCENA ITALICA. 

R. germinibus turgidis; folio lis ova/¿bus subacutis, subtus villo- 
sulis; petiolis inermibus ; fioribus 2— 3 subcorjmbosis. (N.) 

R. bífera vel Damascena Itálica. Du Pont, Choix des Roses, 
p. 4 - Idem, Gym. Ros. ¿n Thy. R. Candolleana, p. 16, sp. ig, 
var. 7. 

R. Damascena Itálica. Red. Roses, p. 110, var. 0. Thy. Prod. 
p. 83 , var. 0. 

LA QUATRE-S AISONS DITA LIE. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier présente un buisson peu fourni, qui s’éléve á 
deux pieds, 011 environ. Ses rameaux sont armes d’une multi- 
tude de petits aiguillons courts, d’inégale longueur, et presque 
droits. Les feuilles se composent de cinq 011 de sept folióles 
grandes, ovales, d’un vert gai, simplement dentées en scie, 
glabres en-dessus, plus pales, et légérement tomenteuses en- 
dessous et sur la bordure. Elles sont portees par un pétiole 
velu, muñí de quelques petits aiguillons jaunátres, ayant á sa 
base deux stipules assez larges, bifides et pointues au sommet, 
glanduleuses en leur bord. Les fleurs, terminales, sont dis- 
posées par trois á Fextremite des rameaux. Chacun des deux 
pédicelles latéraux est accompagné de bractées allongées et 
aigués. Le pédoncule du milieu, qui nest cjue la tige conti- 
nuée, en est dépourvu. Ces organes, ainsi ([ue le tube du cálice 
sont recouverts de petits poils spinuliformes et odorants. Les 
































































